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No presente trabalho descrevemos dois novos géneros e uma 
Nova espécie de Malléphaga parasitas de Falconiformes, apro- 
Veitando a oportunidade para redescrever e figurar o genéti- 
Po de um dos novos géneros. Alias, queremos, mais uma vez 
acentuar, a nossa conviceio na necessidade de detalhada e cui- 
dadosa ilustragio nos trabalhos sobre Malléphaga, principal- 
Mente em se tratando de genétipo, dado o cAéos em que se en- 
Contra o grupo e o interesse que ele apresenta no estudo da 
filogenia de seus hospedeiros. Mera descricio, embora feita 
Com grande cuidado, é falha e em grande parte representa o 
resultado de uma interpretacéio pessoal, enquanto que uma fi- 
Zura fiel, sendo passivel de uma comparacio objctiva, diminue 
Muito a probabilidade de erro na identificagiio de uma espécie 


€ e as falhas da descri¢ao. 


_ISCHNOCERA 


ee *, ; Baked 
Familia PHILOPTERIDAE 


ACUTIFRONS n. g. 
Este género se caracteriza pela forma da cabcca, das fai- 
xas tergais e presenga de placa esternal apenas no 1.° segmento 
abdominal. 
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DEscricAo DO GENERO: Filopterideo pequeno. Cabeca com a re- 
giao pre-antenal ponteaguda; faixa antenal circundando a borda pre- 
antenal; sutura clipeal distinta, porem pouco conspicua nos lados; 
signatura presente; glindulas e esclerito esofogeano presentes; faixa 
occipital e placa gular nitidas; clavi bem desenvolvidas e triangula- 
res. Antenas iguais nos dois sexos. 

Pterotérax mais estreito que a cabeca e de bordas arredondadas. 

Abdomen ovalar; faixas tergais integrais, a do 1.° segmento 
parcialmente dividida ao nivel da linha mediana; placa esternal mui- 
to estreita, presente apenas no 1.° segmento abdominal. Placa geni- 
tal presente em ambos os sexos. 


GENOTIPOo: Aculifrons vieirai n. sp. 


Este novo género apresenta uma semelhanca apenas su- 
perficial com dois dos recentes géneros de CLAY & MEINERT- 
ZHAGEN, a saber: Upupicola e Cuculicola. Deste ultimo sepa- 
ra-se facilmente pela presenca de faixas e signatura occipital, 
por apresentar as placas tergais integras e as esternais apenas 
no 1.° segmento abdominal. De Upupicola afasta-se pela estru- 


tura diversa das faixas da cabeca e pela auséncia dos pleuritos 
e placas esternais. 


Acutifrons vieirai n. sp. 


HOSPEDADOR TIPO: Hypomorphus urubutinga urubutinga 
(Gmlim). ; 

ESPECIMES EXAMINADOS: Um macho e uma fémea colecio- 
nados no hospedador tipo; um macho colecionado no Milvago 
chimachima chimachima (Vieillot), e um macho e uma fémea 
colecionados no Rupornis magnirostris magniplumis (Bertoni). 


Descricdo: Fémea (Fig. 1). 


CaBeca cénica, mais longa que larga; regifio pre-antenal com 
‘comprimento igual 4 post-antenal; bordas da regiiio pre-antenal con- 
vergentes e formando um Angulo bastante conspicuo ao nivel da li- 
nha mediana da regio clipeal; signatura tao longa quanto larga, 
com coloracio idéntica ao resto da cabega, e limitada, posterior- 
mente, por uma sutura mais clara; bordas temporais arredondadas; 
faixa clipeal bordejando toda regiio pre-antenal; as occipitais sfo 
-divergentes, e aparentemente, se iniciam distante da borda occipital; 
mandibulas fortes; “clavi’ triangulares; antenas filiformes: o 1.° 
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artieulo é curto e grosso, 0 2.°.¢ 0 mais longo, os trés ultimos sao 
de comprimento subignais. A superficie dorsal.da eabeca apresenta 
trés cerdas delicadas de cada.lado da signatura; duas sobre a sutura 
clipeal e duas sobre as faixas occipitais, ao nivel dos olhos. Em cada 


Fig. 1 — Aculifrons vieirai nu. g. en. sp. — Q. 


borda temporal encontram-se duas cerdas longas e duas pequenas; 
uma cerda Jonga proéximo a cada Gllio. No lado ventral eneontram- 
se apenas 4 cerdas de cada lado da regiaio clipeal ec uma ao nivel 
da elavi. 


Proronax sub-quadrangular, eont uma cerda ein cada fngulo 14- 
tero posterior. Pterotérax pouco mais largo que o protérax, de an- 
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gulos arrcdondados e apresentando 5 cerdas e 1 espinho em suas 
bordas. Placa estcrnal triangular e muito pouco corada. Um par de 
cerdas se localiza entre as traves do 2.° par de patas; entre as traves 
do 3.° par encontram-sc dois pares de cerdas. As patas sio curtas e 
robustas; as tibias dos dois tltimos pares apresentam um leve es- 
trangulamento na pore¢do distal; tarsos longos. 

ABDOMEN oval, apresentando a maior largura ao nivcl do 4.° 
segmento; angulos laterais dos scgmentos pouco pronunciados; fai- 
xas tergais dos segmentos II a V1 estreitando-se em direcao & linha 
mediana, a do I segniento aprescnta inicio de scparacgdo no meio; 
segmento apical com um pequeno entalhe triangular ao nivel da 
linha niediana. Placa esternal muito reduzida e presente apenas no 
1.° seginento. A quetotaxia do abdomen é a scguinte: uma cerda 
grande nos angulos laterais do 3.°, 4.9 c 5.: segmentos; duas no 6.9; 
4 no 7.°; uina cerda grande no Angulo latero-superior do VII segmcn- 
to. Dorsalmente cncontra-se, de cada lado da linha mediana, a se- 
guintc quetotaxia: 5 cerdas no 1.°, 2.° e 3.° scgmentos; e 3 cerdas 


Fig. 2 — Aculifrons vieirai n. g. c n. sp. — extremidadc 
distal da 9. 


no 4.°, 5.°, 6.° e 7.°. Alem dessas cerdas ha uwina outra maior nos 
scgiuentos 1.° a 5.°, localizadas a mcio caiminlo, cntre as cerdas ex- 
tremas da fileira inediaua e@ a borda lateral do segmento. Ventral- 
mente encontrani-sc 6 fileiras de cerdas, respectivamecnte com 4, 4, 
5, 5, 4, 4 cerdas. Esta tltima se localiza nas proximidades da man- 
cha genital. Ista (fig. 2) ¢ pouco corada e bem mais larga que 
longa. 
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Macuo (Fig. 3). Semelhante & fémea, porem muito menor, A 
regiao pre-antenal nao se apresenta em Angulo téo pronuneiado eomo 
ada fémea (*). O abdomen é mais arredondado ec as faixas tergais 
{presentam-se ligeiramente diferentes. A quetolaxia tambem difere 
lraeamente da da fémea. A plaea tergal do VIII segmento é em Torma 
de faixa, eomo nos outros segmentos. A borda posterior do segmento 
ipieal é levemente eselerosada ¢ apresenta 5/6 eerdas de eada lado. 


Fig. 3 — Acutifrons vieirai n. g. en. sp. — ¢$. 


A maneha genital inieia-se ao nivel do 5.° segmento; sua borda ante- 
rior é levemente encurvada; as bordas laterais apresentam conltornoy 
irregulares e sfio eonvergentes, posteriormente, para a linha mediana. 
A placa basal, é relativamente longa e de lados paralelos, e aparen- 


<(*) © macho colecionado no Milvago c. chimachima apresenta a renee’ 
pre-antenal perfeitamente igual & do holétipo. 
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temente continua aos parameros. Estes sao curtos ec com as extremi- 
dades convergentes. As figs. 5 e 6, melhor dirfo sobre sua morfolo- 
gia. 


Fig. 4 — Acutifrons vieirai n. g. en. sp. — por¢gao anterior da 
cabega do ¢. 


MENSURACOES 
g@ (aldtipo) @ (holotipo) 


Total 1,540 mm. 1,919 mm. 

Cabeca 0,600 min. 0,548 mm. 0,690 mm. mm. 
Protorax 0,170 mm. 0,308 min. 0,170 mm. mm. 
Pterotorax 0,137 mm. 0,420 mm. 0,160 mm. mm, 
Abdomen 0,720 mm. 0,735 mm. 0,990 mm. mm. 


Q (paratipo) 


Total 1,525 min. 

Cabeca 0,590 mm. 0,535 mm. 
Protorax 0,154 mm. 0,290 mm. 
Pterotorax 0,137 mm. 0,410 mm. 
Abdomen 0,710 mm. 0,720 mm. 


HoLotipo fémea e ALOTIPO macho, colecionados em Hypo- 
morphus u. urubutinga, na Ilha do Cardoso, Estado de S. Paulo, 
em 1934, sob n. 45.365 nas colecgdes de Insetos do Departamen- 
to de Zoologia: 

PARATIPO macho, colecionado em Milvago c. chimachima, 
em Aquidauana, Estado de Mato-Grosso, sob n. 45.366; um 
macho e uma fémea colecionados no Rupornis magnirostris 
magniplumis, em Ubatuba, Est. S. Paulo, sob n. 45.367. 
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— O nome desta espécie é uma justa homenagem ao nosso 
presado amigo e colega, sr. CARLOS O. C. VIEIRA, colecionador 
dos exemplares tipos, e a quem muito devemos por esclareci- 
mentos sobre a nossa Ornitofauna. 


AMBLYCERA 
Familia MENOPONIDAE 


FALCOPHILUS n. g. 


Este género se caracteriza pela forma da cabeca, presen- 
ca de pentes de espinhos no femur posterior e em mais de um 
esternito abdominal, auséncia de “occipial blotch” e faixas la- 
terais do abdomen, estrutura da genitalia do macho e presen¢a 
de cerdas espiniformes no 7.° segmento abdominal do macho. 


Fig, 5 — Acutifrons vicirai n. g. ¢ Fig. 6 — Acutifrous vieirai n. ¢.¢ 
n. sp. — aparelho copu: n, sp. — aparelho copu- 
lador do ¢ (vista dorsal). lador do ¢ (vista ventral) 


Descrigao po Ginrno: Cabega com a largura cerca de duas ve- 
zes o comprimento; sem emarginagao ocular; margens laterais da 
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fronte com “slit”; temporas arredondadas; sem mancha occipital; 
esclerito esOfageano bem desenvolvido. 

Protorax de lados espandidos. Meso e metatérax separados. Fé- 
mur posterior com pentes de espinhos no lado ventral. 

Abdomen sem os espessamentos laterais; o da fémea apresenta 
pentes de espinhos nas placas esternais do 3.9 e 4.° segmentos; o do 
macho apresenta esses pentes no 3.°, 4.° ¢ 5.° segmentos; placa tergal 
do 7.° segmento do macho apresentando curtas e robustas cerdas es- 
piniformes. Genitalia do macho com a placa basal com as bordas la- 
ferais levemente divergentes, parameros livres; entre os parameros 
ha uma membrana bastante espessada, contigua, junto a linha nie- 
diana, a uma estrutura em forma de Y. 

GENOTIPO: Menopon alternatum Osborn 1902. 

Neste género deve ser incluido 0 Menopon zonatum Piaget 1885,° 
encontrado no Sarcorhamphus gryphus (=S.papa (L.) 


O género Falcophilus assemelha-se ao género Cuculiphilus, 
de Uchida, pela localizacio dos pentes abdominais, Entretanto, 
diferencia-se facilmente pela auséncia da mancha occipital e das 


faixas laterais do abdomen. As manchas e faixas occipitais 
apresentam-se em Cuculiphilus semelhantes A maioria das es- 
pécies de Colpocephalum, enquanto que em Falcophilus elas 
mais se assemelham as espécies de Menopon. As faixas laterais 
do abdomen, bastante conspicuas em Cuculiphilus, sao total- 
mente ausentes em Falcophilus. A presenca de cerdas espini- 
formes no 7.° segmento do abdomen do macho tambem diferen- 
cia Falcophilus de Cuculiphilus. O aparelho copulador de ambos 
os géneros sao superficialmente semelliantes, embora estrutu- 
ralmente apresentem profundas diferengas. 


De Ardeiphilus 0 novo género se afasta totalmente pela di- 
ferente forma da cabeca, presenca de “slit” nas margens late- 
rais da fronte e auséncia das faixas laterais do abdomen. 


(*) Em 1939 (Zeit. fiir Parasitenkund, Bd. XI, Heft 1, p. 57) K&LER 
inclue, provisoriamente, esta espécie no seu entao novo género Col- 
pocarcnum. Conforme assinalam CLAY & MEENERTZHGEN (Ann. 
Mag. Nat. Hist., Ser. 11, Vol. II, p. 329, abril 1941) Colpocarenum 
6 invalidado & luz do Art. 25 das Regras Internacionais de No- 


menclatura. Alem disso é& sinénimo absoluto de Ardeiphilus Bed- 
ford 1939. 
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Kig. 7 — Faleophilus alternatus Fig. 9— Falcophilus  allernatus 
(Osborn) — ¢. (Osborn) — ¢. 


Vig. 8 — Falcophilus alternalus (Osborn) — _ extremidade distal 
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Falcophilus alternatus (Osborn, 1902) 


Menopon alternatum Osborn, 1902, The Ohio Nat., Vol. II, 
n. 3, p. 175, Pl. II, fig. 1; HARRISON, 1916, Parasitolo- 
cy. VOlmixken.sl, pe 33. 

Cuculiphilus alternatum (Osborn) in Peters, 1936, Bird- 
Banding, Vol. VII, n. 1, p. 13. 


HOSPEDADOR TIPO: Cathartes aura. — Nebraska, U. S. A. 

HOSPEDADORES OUTROS: PETERS assinala esta espécie em 
Coragyps atratus atratus, (Meyer), em Ala., Fla., U. S. A. 

ESPECIMES EXAMINADOS: Numerosos machos e fémeas co- 


lecionados no nosso urubii comum, Coragyps atratus foetens 
(Lich.), de SAo Paulo e Rio de Janeiro. 


Fig. 10 — Falcophilus alternatus (Osborn) —cabeca do ¢. 


Descrigho: Fémea (Fig. 7). 

CABEGA com os caraeteres do género; borda anterior da fronte 
levemente arredondada; bordas laterais convexas, com um “slit” de 
cada lado; temporas arredondadas; borda occipital levemente cén- 
cava. Mandibulas pequenas e coloeadas bem anteriormente. Faixa 
gular formando um quadrado em eujo interior se localizam 8 cerdas. 
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Prororax de angulos projetados lateralmente; bordas laterais -e 
Postcriores arredondadas e acompanhadas por cerdas longas. Meso- 
noto distinto; mctanoto de lados divergentes ec quasi tao largo como 
o 1.° segmento abdominal. Traves esclerosadas, principalmente as 
loealizadas entre o 1.° e 2.° pares de patas. Placa esternal triangular 
e com 7/8 cerdas acompanhando sua borda anterior. Patas com fai- 
xas laterais grossas. Lado ventral dos fémures do par posterior com 
4 pentes de espinhos ec um agrupamento de cerdas pequenas, que 
nio formam, entretanto, tufo definido. 


Fig. 11 — Falcophilus allernatus (Osborn) ——  extremidade poste- 
rior do ¢. 


AnpoMEN com ‘faixas tergais nitidas e apenas scparadas das 
pleurais. As faixas tergais apresentam apenas uma fileira de cerdas 
na borda posterior. Esternitos centrais, separados por um grande 
espaco das placas pleurais, ¢ apresentando cerdas mais numerosas 
que as tergais. Os esternitos HI ¢ IV apresentam pentes de espinhos; 
o nimero de pentes varia de um lado para outro de um mesino in- 
dividuo. Extremidade posterior do abdomen, como mostra a fig. 8. 


Macho (Fig. 9). & menor que a‘fémea c apresenta a porcio ter- 
minal do abdomen mais arredondada. Os;pentes de espinhos do ab- 
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domen se localisam no III, IV e V segmentos (pelo menos dois em 
cada esternito). O tergito VIII apresenta, de cada lado, préximo a 
borda posterior, cerca de 12 cerdas espiniformes, curtas e robustas. 
A genitalia se apresenta como foi descrita para o géncro. 


g. 12 — Falcophilus allernalus (Osborn) — aparelho copulador 
do ¢ (vista dorsal). 

gu. 13 — Falcophilus allernalus (Osborn) — aparelho copulador 
do ¢ (vista ventral). 


MENSURACOES 
macho fémea 


Total 1,816 mm. 2,194 mm. 

Cabecga 0,291 mm. 0,630 mm. 0,340 mm. 0,668 mm. 
Protorax 0,205 mm. 0,460 mm. 0,210 mm. 0,480 mm. 
Meso-Metatorax 0,203 mn. 0,530 mm. 0,220 min. 0,600 mim. 
Abdomen 1,415 mm. 0,860 mm. 1,422 mm. 0,977 mm. 


macho /émea 


Tolal 2,020 mm. 2,250 mm. 
Cabeca 0,350 mm, 0,640 mm. 0,340 mim. 
Prolérax 0,207 mm. 0,465 mm. 0,220 mm. 
Meso-Metatorax 0,208 mm. 0,530 mm. 0,220 mm. 
Abdomen 1,253 mm. 0,870 mm. 1,448 mm. 
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ASB. SETLRE AW Cat: 


The A. describes two new genera and a new species of 
Mallophaga found on Falconiformes. One of thesse genera, 
Acutifrons n. g., which has Acutifrons vieirai n. sp. as a geno- 
type, belongs to the fam. Philopteridae and the other, which 
has Menopon alternatum Osborn 1902 as genotype, belongs to 
the fam. Menoponidae. 


